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PART III 
Education Department 


NOTIFICATIONS 


year 2017 in Technical Education Department drawn by 


( 1 ) 


the Ad-hoc Departmental Promotion Committee (Lower) 


No. EG1- 16991/ 2018 /DTE . 


18th June 2018 . 


met on 30 - 5 - 2018 is furnished below . 


The Select list for appointment to the Post of 
Inspector of Industrial Schools for the year 2018 in 
Technical Education Department drawn by the 
Departmental Promotion Committee (Lower ) met on 
30 - 5- 2018 is shown below . 


Select List for the Post of Workshop Superintendent 

in Polytechnic Colleges for the year 2017 


1 . Noushad , E . A . 


2 . Shri Remeshan , T. 


Select List for the Post of Inspector of Industrial 

Schools for the year 2018 


3 . Sri Prakash , V . P. 


1. Smt. Prasannakumari, V. R . 


(2 ) 


Dr . K . P . INDIRADEVI, 


No . EG1- 32331 /2017 /DTE. 


19th June 2018 . 


Director of Technical Education Convenor, 


Departmental Promotion Committee 


The revised Select list for appoinment to the Post of 
Workshop Superintendent in Polytechnic Colleges for the 


(Lower ). 


Gaz . No.29 /2018 /DTP (Education ). 


297 


17th JULY 2018 ) 


EDUCATION DEPARTMENT 


32 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 
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2018 ജൂ 


ൺ 


12. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 
നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ സീതി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 87020707 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ഷിജിൻ, സി. എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ. 


298 


